MODULE RIM POUR SCANNER POWER-SCAN 


Scanner à main fonctionnant sur toute la gamme ATARI. 
Scan possible en monochrome, 16 ou 64 Gris. Le scan 
est réalisé en véritables gris, sans trames, avec une 
palette de 16 ou 64 couleurs (blanc au noir). Scan 
possible en 100, 200, 300 ou 400Dpi, prévisualisation 
en temps réél suivant résolution (visualisation temps réél 
monochrome disponible en mono. 4, 16 ou 256 
couleurs, scan temps réél 16 gris disponible en 16 ou 
256 couleurs, scan 64 gris disponible en 256 couleurs). 


| POHER Scanner | 


GS FARX + 19868 


Résolution de scan 406 DPI 
Largeur de l'image: 408 pixels 


Hauteur de l'image: 1458 lignes 


Type de scan 


Visualisation temps réél 


Scanner 


COMPATIBILITE 
Module compatible avec tous les logiciels gérant le concept 
RIM / WIM (D2M, PICCOLO, D-FORM, SWEETEL, VOILAI, BVA4, 


etc...). Informations développeur sur simple demande. 
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